Het God die oor -1 


nie vir ons be-stry 




vir se -ker het ons nie die stryd ge-wen. 


Laat ons as volk dit o-pen-lik er -ken: 


Hy het ons van die mense-mag be - vry. 


















So het die Heer 
ons ondergang verhoed. 

Die wrede vyand was 'n watervloed. 
Gewas en seker ons omge kom 
as ons a/leen moes klaarkom 
sonder Hom. 

Hul aanvalswoede was 'n 
vlammegloed. 


Die ganse skepping 
het deur Hom onístaan; 

die vyand is deur 
daardie krag verslaan. 

Hy het ons voor die vyand laat oníglip 
soos voëls onfsnap 
uit 'n gebreekte wip. 

Hy /s ons hulp, Hy het ons bygestaan. 


